
Gebrauchsanweisung 


für Rotfix i „„«1 Ratfix n 

Zweiformat-Kamera 6x1» und 6x6 










fraixfai-fflesi 

BAYREUTH 











4 9 ? 6 














Verschlüsse (Bild 





Emstellen der Verschlufizeiten (Bild 5) 


) 


Das Einstellen der Verschlußzeiten erfolgt durch Drehen 
des gerändelten Einstellringes, bis die Index-Marke 6 auf 
die gewünschte Geschwindigkeit zeigt. 

gedrückt wird. B kommt zur Verwendung bei längeren 
Belichtungszeiten, als auf dem Verschluß angegeben sind. 

Vor jeder Belichtung muß der Verschluß gespannt werden, 
indem der Spannhebel 7 nach links gelegt wird. 


Einstellen der Blende (Bild 5) 

Der Verschluß besitzt gewöhnlich folgende Blenden¬ 
öffnungen (4) f: 32 — 22 — 16 — 11 — 8 — 5,6 — 4,5 evtl. 3,5. 
f : 32 ist die kleinste, f : 4,5 bzw. 3,5 die größte Öffnung. 

Belichtung mehr Licht auf den Füm, es muß also kürzer 
belichtet werden. Bei einer kleinen Öffnung kann ent¬ 
sprechend weniger Licht einfallen, deshalb muß die Be- 

Je größer aber die Blendenöffnung, desto geringer ist die 
Tiefenschärfe, während bei kleinen Blenden große Tiefen¬ 
zahlen 4. 
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